



2 つのリモコン(ワイヤードとワイヤレス)で 1 台(グループ制御 
の場合は1グループ)の室内ユニットを運転操作できます。 
ヮィャ^レスのみの2リモコン制御はできません。 



• 2 リモコン制御時は、ワ仆レスリモコンから、タイマ-運転は 
できません。また、室内ユニット表示部の表示は運転のみになります。 


♦ 1 つのリモコンで最大 16 台まで運転、操作できます。 
♦すべての室内ユニ、ソトが同じ設定となります。 



ン制御 


つのリモコンでクルーフ制御 


複数台の室内ユニットを同時に運乾できるシステムになっている場含 


リモコンが使えないとき(電池切れ、紛失など)に、応急運転ボタンをお使いください。 

電池を新しいものに交換してもリモコンが使えない場含は、お買上げの販売店にご相談<ださい。 


;応急運転を押しまず。 


•運転モードは前回設定モードで運転します。 
• 風量は前回設定風量で運転します。 


◎除霜 ◎ぁ気清を 

戀フイルタ-サイン Oil レ メント織 
戀タイマ- 

_ 〇運転 护応継 j 

室内ユニツトの唤化□の横にあります。、 

治ぺ-ジ参照 

運転の内容と働き 


停止 


応急運車ミを押します。 


.ニット表示部 


応急運範について 
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次の場をは、 S 5 障ではありません。 


症げ 

運乾しない 停止後、すぐに再運転したとき 

温度調節ボタンを巧して、すぐ元に戻した 
とさ 


室内ユニ、ソト表示部の運転ランプが 
点なしていれば正常でず。 

機械に無理がかからないようコント□ール 
されているためです。 

3 分後に自動で運転を開始します。 


室内ユニットの受信音が「ピッピッピッ」集中機器じより、コント□ールされて 
と鳴ったとき(正常時は「ピッピッ」） いるためでず。 


暖房運転開始後、室内ユニット表示部の 
除霜ランプがついたとき 


冷たい空気が吹き出ずのを防ぐためです。 


室外ユニットが停止 


室温が設定温度に達しているためです。 
室内ユニットは送風運転となります。 


とぎどぎ 
止まる 


リモコンに ru 4」 ru 5」 と表示され、 
停止ずるが数分で運転を再開ずる 


室内ユニットの受信音が「ピー」と鳴った 

切換えが とさ 

できない_ 

風量が設定どお 風量調節ボタンを巧しても風量が 
りじならない 変ねらない 


エアコン t (外の機器か6の電気雑音 
(ノイズ)によリユこ、ソト圍の通信が 
しゃ断されて停止します。 

電気雑音 ( ノイズ)がなくなると自動的に 
運転を再開します。 

運転切換管理中の室内ユニ、ソトに、 
できないモードを設定したためです。 


暖房時、室温が設定温度に達したときは、 
室外ユニットは停止し、室内ユニットは 
微風運転となります。 

冷風が直接体に当たらないように 
するためです。 


郎? I 請ぉ揣潔總請なる 


自動でコント □ー ルされているためです。 

C I かへ。、、)、主^の 


ページ参照 


0 一運転しても、運転の表示しか化ていない 
I 表示が化ても、しばらくして運転 t (外の 

凌爪 I み/曰スる 


表示が出なくなる リモコンのボタンを押したとき 

または、すべて出る 

よくをえない マイコンドライ運転中 


対応する室内ユニットがマルチ機で 
リモコンがマルチ設定されているためです。 


電她切れのためです。 


マイコンドライ運転は、室湿をできるだけ 
下げないような運転をずるためです。 

禮ぺ-ジ参照 
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室 e 巧ユニ;ジト表示部の運転ランプが点滅し、を然動かない。溫 I ?部を行い、 

し^へ減お 里常〕-ド「が〜 Li ' M を連絡して 


ユニット No . 

異常を感知した_ 
室内ユこットを表示 


. 0 

离化わ 

- 肚,:。にもどる 
f モぉ霄 
みイマ切換 


「巧 /〜 LiV ご」 を連絡して 
ください。 
f 14 y ^^_ジ参照 


なお美示 



次の処置をしてから連絡を 


症犬 


ti 上のことをお調べになったうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、 
お買上げの販売店にご連絡< ださい。 

次の場合は販売店へご連絡ください。 

グ 警告^^^^^^" 

I ♦異常時にげ臭いなど）は、運範を停止して電源をしゃ断する 

I 異常のまま運転を統けると、故障や感電-义災などの原因になります。 

I お買上げの販売店にご連絡<ださい。 


〇 


ページ参照 
ページ参照 


風量調節が「弱」になっていませんか？ 
風の峡化方向は適正でずか？ 


ページ参照 


設定温度は適正ですか？ 


よくぶえない、 
よく暖まらない 


室內ユニ、ソトの番号と 
同じ番号のリモコンで 
操作してください。 
番号の異なるリモコンの 
信号は受け付けません。 
f 番号のない場合は ri 」' 
I を示しまで。 ♦ 


室内 ユニ 、ソトの番号とワイヤレスリモコンの 
番号が一致していますか？ 



/番号 「惡号 


受信部に光を当てない 
ようにしてください。 

電池を人れて < ださい。 


受信部に日光や、強い照明光が当たって 
いませんか？ 

リモコンの電池は乂つていまずか？ 


全然運おしない 


処置 


原因 


猫犬 


サービスを 依頼され る 前にお調べください。 
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おさおご相談窓口 


W 


商品に関する修理•消耗部品のご用がや取扱いのご相談などすベてのお問合わせは下記の巨購入店]へご連絡ください。 


ご購入店名 TEL 据付年月曰 

年 

巧 

日 J 

緊急時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。 

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いしまず。 





ブた！:ンコンタクトたンブ- 

(お客様総合窓口） 


CSIfl 01 20-88 -1081 (全国共通フ U — タイヤル) 

FAX でのお問合わせは 0 ] 20-07-0881 (FAX 専用つ U - ダイヤル） 

http :// www . daikincc.conn (ご相談巧応ホームぺージ) 


営業時間： 24時間36曰曰巧応いたしまず。 

巧応業務：商品に関ずるずベてのご相談-お問合わせをお受けいたしまず。 

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など) 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一賣 




札 幌 S S 
仙 台 S S 


干 007-0845 札幌市東区化四十五条東 18-4-1 
干 984-0032 仙台市若林区荒井字堀口 15-5 


刪面調脑 


城 南 S S 
世田谷 S S 


東 S S 
飾 S S 
馬 S S 
摩 S S 
葉 S S 
戸 S S 
お S S 
塚 S S 
木 S S 
つ < ば S S 
宇都宮 S S 
高 崎 S S 
加 S S 
越 S S 
本 S S 
漏 S S 


草 

川 

松 

新 


干 143-0015 大田医大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田谷区兰軒茶屋 1-5-19 
干 135-0016 江東区東原 5-29-3 第2東陽ビル1 F 
干 124-0013 冨飾区東立石 1-1 日- 2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-1 0 
干 183-0055 商中巿府中巧 2-21-4 
干 260-0007 干葉市中央区巧化 1-14-7 
干 270-2253 お戸市日暮3 - 17 - 2 
干22日-0014横ミ兵市青葉区挂田西 1- 日-5 
干 244-0806 横お市戸塚区上品濃 14-2 
干 243-0004 厚木巿水弓 I 2-8-25 
干30日-0841つくば市御幸び丘3 
干 321-0954 宇都音巿元今泉 3-4-1 
干 370-0018 高崎市新イ呆巧 64-1 
干 340-0013 草加巿松江巧2 - 15 - 1 
干 350-1124 jll 越市新宿町1 - 4 - 6 
干 390-0852 松本市大字島立11日 0-1 
干 950-0941 新漏巿中央区た池 4-17-33 




db 

陸 S S 

干921 -80 目2 

金 

ミ尺 

市 

新 

イ呆本 

3-59 

富 

山 S S 

干 939-82 目1 

富 

山 

巿 

莉 

原4 

2 1-1 

福 

井 S S 

干 910-0842 

福 

井 

巿 

開 

発3 - 

3 4 0 2 


岐 阜 SS 干 500-82 目8岐阜巿茜部菱野 3-2 1 3-1 

名ち屋 S S 干45日-0006名古屋市港区南十一ま町 4-3 

安 城 S S 干 446-0074 安城巿井が；山町高見 5-1 

津 SS 干 514-0823 津巿大ぞ半田字池町56日-1 

静 岡 SS 干 422-8036 静岡市駿河区敷お1 -12-7 


•SS はサービスステーションの略です。 





草 


ま S S 

〒己 25-0027 

ま 


都 S S 

干601 -8393 


m 

S S 

干 593-832 目 

大 


阪 S S 

干 530-0034 

阿 

倍 

野 S S 

干 530-0034 

吹 


田 S S 

干 564-0044 

枚 


方 S S 

〒日72-加77 

ネ申 


戸 S S 

干651 -0083 

姫 


路 S S 

干 670-0974 

奈 


良 S S 

〒目 30-8453 


草ま市お村1 - 1 - 6 
京都市南区吉祥院中ミ可原ま西町15 
現!巿西区鳳西町 1-6 日-2 
大阪巿北区錦町 4-82 
大阪市北区錦町 4 - 日2 
吹田市南金田 2-23-17 
寝屋川市点野5 - 2 2 - 10 
巧戸ホ中央区お辺通 2-1-30 与き国際ビル 6 F 
姫路市飯田 1-72 
奈良市西九条巧 3-5-7 


iOil f 單 


広 

島 S S 

干 732-0802 

岡 

山 

呂 

S 

干 700-097 目 

ホ 

子 

S 

S 

〒 683-0004 

福 

山 

S 

S 

干721-朋73 

徳 

島 

S 

S 

干770-邮73 

高 

mss 

干761 -8071 

お 

山 

S 

S 

干791 -801 目 


広島市南区大州 5-9-7 
岡山巿北区辰己 20-110 
ホデ市上福原 6-2-17 
福山巿南蔵王巧 2-12-6 
徳島巿東ミ中洲 1-17 
高松市伏石町2141 - 2 
松山市义万ノ台 634-1 






化 

九州 S S 

干803-邮01 

福 

岡 S S 

干81 1-2207 

鳥 

mss 

干841 -0055 

長 

崎 S S 

〒 850-0025 

熊 

本 S S 

干 862-0968 

大 

分 S S 

干 870-0921 

宮 

崎 S S 

干 880-091 2 

鹿児島 S S 

干891 -01 15 

那 

覇 S S 

干901 -01 55 


化九州市ル倉化区西港町 3-4 
お屋郡志免町南里1 - 10 - 1 
鳥巧市養父町 473-2 
長崎巿令博多町 20-1 
熊本巿馬お1 - 15 - 15 
大分巿威原 4-16-21 
言崎巿大字ホ江字飛江田701 
産児島市ま開の 5-12 
那覇巿金城 5-3-4 


SSQ9 ① C 


タイ*ン王業お R 式甚ネ王 

本 社大阪巿化区中临西こ T 目 4 番 12 号梅田センタービル ま京す社東京都港区港南こ T 目 18 番 1 号 JR 品川イーストビル 

郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075 


3P022532-16W M10A012A (1004)圆 











